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Dimension Tolerance Pk Accept vegies 2 Comments 
@0.191 +0.005/-0.001 
20.128 +0.005/-0.001 
Ø0.125 +0.005/-0.001 
Ø1.070 +0.005/-0.001 
0.509 +/-0.010 
0.947 +/-0.010 
1.319 +/-0.010 
1.730 +/-0.010 i Ta z 
1.904 +/-0.010 
2.489 +/-0.010 
2.512 +/-0.010 | 
3.299 +/-0.010 
3.100 +/-0.010 
ac eae Eo el 
a pea TAS AE 
+/-0.010 O ll Sa: eee 
0.665 +/-0.010 
1.001 +/-0.010 a 
1.701 +/-0.010 
2.401 +/-0.010 
3.101 +/-0.010 e | 
3.801 +/-0.010 
4.501 +/-0.010 
5.201 +/-0.010 = 
5.901 +/-0.010 
6.601 +/-0.010 ES al i 
7.301 +/-0.010 
8.001 +/-0.010 = 
l 9.401 +/-0.010 2 
9.751 +/-0.010 
10.059 +/-0.010 AH E 
10.309 +/-0.010 
+/-0.010 


ESSE 


8.701 
0.040 +/-0.010 


LA 


HAFORMS Quality Assurance\approved QA\Inspection Sheet revB 


DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Part Number: | 20450 | 


Page 2 of 2 


Description: Bracket (601.1061) 
Inspection Dwg: 20450 Rev: H 


INSPECTION SHEET 


Actual 
Dimension 


Drawing 
Dimension 


Method of 


Tolerance i 
Inspection 


Accept | Reject 


al 


Comments | 


Measured by: 
Date: 


| Checked by: | QC Inspector: 
| Date: | Date: 
Engineering Approval: | i 

(If necessary) Date: 


Rev Date | Change Revised by Approved 
A 20.07.28 New Issue M 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\Inspection Sheet revB 


